(7)
Es geniigt also, ®(x) fur positive Werthe von x zu be-rechnen. Ein geschlossener Ausdruck lasst sich fiir diese Function nicht angeben, wohl aber eine stets convergente Reihe. Es ist namlich, wenn man fiir e~aZ die Reihe setzt:
,-=l_=j +

(8)
in der
(9)                                  n!=1.2.3...w ist, und dann integrirt,
(10)             *(*) = £S-fe£
und diese Reihe convergirt starker wie die Reihe (8), die be-kanntlicb. fiir alle Werthe von a convergirt.
Nach (10) ist <9(aj) fiir kleine Werthe von x zu berechnen.
Fiir grosse Werthe von x ist aber die Convergenz dieser Reihe zu langsam. Fiir solche Werthe kommt man leichter durch eine halbconvergente Entwickelung zum Ziele. Um diese abzuleiten, setzen wir nach (6)
(ID
= 1 — -1 f e-«'
V^J
und  substituiren fiir a eine neue Variable j3 durch die Grlei-chung
ft    ,   ~    ^,_^.
*=

dadurch erhalt man (12)
r                                   #>—**
e~^da = V-J                   2fl?  .
Nun konnen wir nach  dem Taylor'schen Lehrsatz, wenn •9- einen positiven echten Bruch bedeutet,ein aln moglich zu niachon. Das hi(;r xu wiihltimlo 11 wird clann von x abhangen, urid ca int oin hilulig vorkonirncudtT Fall dor, dass man ^/ (x, n) um HO kloiner nuu-hon kann, jo gru'sKcr a? ist, wobei dann auch n in boHtinnntcr Woiflu mit ^ wachst«u kann. Wenn z. B. 0(a;, «) die, KigoiiHchaft hat, dass fiir jiulos ?»
